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ΠΕ ΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Καθορισμός χώρου για την ανέγερση κτιρίου Υπηρεσιών του Υπουρ¬ 
γείου Γεωργίας σε προϋφιστάμενο του έτους 1923 οικισμό του 
Δήμου Λεωνιδίου (Ν. Αρκαδίας). 1 


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

( 1 ) 

Καθορισμός χώρου για την ανέγερση κτιρίου Υπηρεσιών του Υπουρ¬ 
γείου Γεωργίας σε προϋφιστάμενο του έτους 1923 οικισμό του Δή¬ 
μου Λεωνιδίου (Ν. Αρκαδίας). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 9 και 29 του Ν. Δ/τος της 
17.7.1923 «Περί σχεδίων πόλεων κλπ.» (Α' 228) όπως τροποποιήθη¬ 
καν και συμπληρώθηκαν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 (παρ. 1) του Ν. 1577/1985 «Γενικός 
Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 εδ. ιδ του Ν. 1558/1985 
«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137). 

4. Την 58/1990 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεωνι¬ 
δίου. 

5. Την 8/1992 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροτα¬ 
ξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό 


προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154), και το γεγο¬ 
νός ότι από τις διατάξεις αυτού του Δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

7. Την 419/92 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας με 
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων, αποφασίζουμε: 

'Αρθρο 1 

Καθορίζεται χώρος για την ανέγερση κτιρίου Υπηρεσιών του Υπουρ¬ 
γείου Γεωργίας στην συνοικία Σίου του Δήμου Λεωνιδίου (Ν. Αρκαδίας) 
που είναι οικισμός προϋφιστάμενος του έτους 1923, όπως ο χώρος φαί¬ 
νεται με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Α στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε 
κλίμακα 1:1.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Το¬ 
πογραφικών Εφαρμογών με την 78899/1992 πράξη του και που αντί¬ 
τυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν Διάταγμα. 

'Αρθρο 2 

Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις 
των από 2.3.1977 (Δ' 98) και από 19.10.1978 (Δ’ 594) Π. Δ/των, 
απαγορευομένης της ανέγερσης λυομένων. 

'Αρθρο 3 

Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. 

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 1992 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΒΓΔΑ, 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΣΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙ _ 

_ _ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

κλιμαξ 1:1000 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 





